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ROSA DAMASCENA 

Variegata. (Yoyez page no, var. x. ) 

R. Germimbus oblongis; pedunculis petiolisque lúspidis et glandu- 
losis; aculéis ramorum sparsis, rectis; fóliolis oblongis subtus villosis; 
petalis frcigrantibus albis et striatis. Andr. Roses, cuín fig. 

LE ROSIER D’YORCK ET LANCASTRE. 

DESCRIPTION. 

Les tiges adultes de cet arbrisseau sont munies d’aiguillons 
rares, épars, recourbés, á peine dilates á leur base. Les 
branclies floriféres sont hérissées d’aiguillons inégaux, rou- 
geátres, les uns trés-faiblesles autres plus forts. Les feuilles 
se composent de cinq ou de sept folióles ovales-aigués, en- 
tiéres á leur base, d’un verd-gai en-dessus, plus pales et pu¬ 
bescentes en-dessous comine sur leur bordure, simplement 
et peu profondément dentées; elles sont supportées par un 
pétiole velu, couvert de petites glandes sessiles et rougeátres, 
ayant á sa base des stipules bifides, un peu tomenteuses. Les 
fleurs, qui répandent une odeur suave, croissent plusieurs 
ensemble á 1’extrémité des rameaux, et forment, par leur 
reunión, une espéce de panicule lache. Les tubes des cálices, 
amincis aux deux extrémités, et un peu renflés vers le ini- 
lieu, sont, ainsi que le pédicelle allongé qui les supporte, 
hérissés d’une multitude de glandes visqueuses et odorantes. 
Chaqué pédicelle est muni á sa base de deux bractées ovales- 
pointues, pubescentes en leur bord. Les lobes du cálice, trois 
pinnatifides et deux simples, sont allongés, spatulés au som- 
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